Armario | 

e ‘+t tapones para frascos plástico 

e 57 frascos transparentes de vidrio 
(250 mi) 

e frascos topacio (500 ml) 

e 20 frascos topacio (250 ml) 

e 3 frascos topacio (30 ml) 

e 2 Cuenta gotas 

e 2 soportes metálicos y una gradilla 
metálica 

e 14 varillas agitadoras de vidrio 


